1.- Como está compuesto un piso laminado? explique brevemente. 


Estructura de Pisos fotolá 



mina 


dos 



Lamina protectora I Consiste en resinas 

especiales de Celulosa para generar un averia/ de alta 
durabilidad y alta resistencia a la rasión, debido a la 
distribución de partículas minerales muy finas 

Pdpd decorativo : Consiste en una loto de 
muy alta calidad, sobre un papel deaorativo impregnado 
con resinas melaminicas 

Tablero HDF: Kaindl trabaja solo tableros de 
HDF de baja emisión de formaldeh*do y de H'ndiamiento 
reducido. 

Balancer ! Lámina de balance estabiiizadora con 
características de resistencia a la humedad 


1.- Cuales son los beneficios que se obtienen al instalar un piso de mayor espesor? 

Mayor resistencia (a la tracción y al Impacto) 

Mayor clase uso o tráfico. 

Mayor alslaclón acústica 
Mayor durabilidad 
Mayor estabilidad 
Mayor soporte al peso. 


2. - Cual es la dilatación mínima entre muro y tabla de piso? 

Por qué se debe considerar esta dilatación perimetral? 

Se debe considerar una dilatación perimetral de 12mm por si hay cambios leves en la dimensión 
del piso este tenga el espacio adecuado y una mejor movilidad. 

3. - Cual es la diferencia entre sistema de Unión LOC y el sistema Clic? 

El tipo de anclaje LOC se diferencia debido a que posee una mejor fijación entre tablas, esto porque 
posee un machihembre más robusto produciendo esto una mayor resistencia a la tracción. 


4.- Cuales son las certificaciones con la que cuentan los pisos Kaindl: 

Certificación PEFC, Certificación de usos sustentable de la madera. Certificación Greenguard, 
protege la salud y la calidad de vida y Greenguard gold, Certificación de calidad, Certificación de la 
comunidad Europea, Certificación Antibacterial y todos los certificados asociados a la norma 
Europea (Abrasión, Impacto, etc.) 









5.- Mencione 3 características comerciales de pisos Kaindl. 

Fabricación europea, Solo fabrica productos con materia prima de alta calidad, Diseño e innovación, 
Posee una amplia gama de colores, espesores y texturas, Garantía, Respaldo técnico, Empresa 
preocupada por el medio ambiente y la salud de los usuarios, producto certificado. 


6.- Indique los tipos de clases de uso de los pisos laminados y comente brevemente para que 
uso está recomendado cada uno. 


Categories 21-23 for residential use (see Table) 
Categories 31-33 for commercial use (see Table) 


Pictogram Service Service Area Intensityof Wear 
class Use 


For Use in e.g. 



RESIDENTIAL USE light 

21 


RESIDENTIAL USE médium 

22 


RESIDENTIAL USE heavy 
23 


used seldom or only from bedrooms, 
time to time guest rooms 


constant normal wear living room, 
dining rooms, 
passage 


intensive heavy wear staircase landings, 
entrance hall, kitchen 



COMMERCIAL light used seldom or only from hotel rooms, 

31 public and time to time small offices, 

commercial use conference rooms 



COMMERCIAL 

médium 

constant normal wear 

kindergarten, offices, 

public and 



waiting rooms, hotel halls, 

commercial use 



boutiques 



COMMERCIAL heavy 
public and 
commercial use 


intensive heavy wear corridors, large offices, 
department stores, multi- 
purpose halls, classrooms 


AC3- 21 Uso Residencial liviano, 

22 uso Residencial Mediano 

23 uso residencial pesado 

AC3- 31 Uso Residencial y Comercial Liviano 
AC4- 32 Uso Residencial y Comercial Mediano. 


7.- Cual es el sistema de limpieza apto para pisos laminados? 

Realizar limpieza con mopa seca, no aplicar agua y tampoco ningún tipo de abrillantador. 














